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ELECTROSTATIQUE  : exercices 

1-  la  figure  ci-dessous  represente  03  charges  aux  sommets  d'un  triangle  rectangle 

qA  = 50  jliC  ; AB  = 50  cm 

qB  = -80  jliC  ; BC  = 40  cm 

qc  = 10  jliC  ; AC  = 30  cm 


( \ 


$ 


la  norme  F de  la  force  F exercee  sur  qc  par  les  deux  autres  charges  qA  et  qB  vaut : 
a-  F =95  N b-F  =67,27  N C-F=5,34N 


A 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses.)  A 

-I'angleaquefaitlaforceFavecACvaut:  \]  y J . 

a-  a =42°  b-  a =48°  c-a=45°  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- la  norme  E du  champ  electrique  E cree  par  les  deux  charges  qA  et  qB  vaut  au  point  C : 


a-  E =9,5  10b  V/m  b-  E =6,73  10b  V/m  c-  E = 5,34  10b  V/m(  d-  toutes  fees  reponses  sont 


fausses. 

- le  sens  du  champ  electrique  E par  rapport  a la  force  F est : 


a-  dememe  sens  que  la  force 
c-  de  sens  perpendiculaire  a la  force 


;< 


) 


b-  de  sens  opposee  a la  force? 
d-  toutes  ces  reponses  sdnWausses. 

()V 


- I'energie  interne  U du  systeme  des  trois  charges  qA,  qB,  et  qc<Vaut : 

a-  U =75  J b-  U = 105  J c-  U = 139  J d-  toutes/es  reponses  §o\itTausses. 

, , , V ' \ \\  / 

- le  potentiel  Vc  (genere  par  les  charges  qA  et  qB)  au  point  C vaut : 

a-  Vc  =-3.105V  b-  Vc  =33.105V  A-Vc  =5.106V  ,d- 

- tenant  compte  des  autres  charges  qA  et  qB,  f’energie  potentiate  Ep  de  la  charge  qc  vaut : 
a-  Ep  =3J  b-  Ep  =33J  c-  Ep  =50J  ^ > d-  Toqtes  ces  repon§e^ont  fausses. 

„ \ } ) V ')  j\\  V 

2-  soit  le  systeme  de  deux  charges  qA  et  qB  pe  la  figure  CiVjontre.  La  vajeur  de  la  force  F qui  s'applique 

charge  (-q)  placee  en  C vaut : ,(\1  >.  ( .1  V\V 


A- Vc  =5.106V  >d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


sur  une 


a-  f = 


C-  F = 


V3  Kq: 

2a2 
2 K q2 


J 


) 


a “ \ / 

\<?j  o 

[Donnees : 2(qA=-  qB  =2  q] 


d-  Toutes  ces  reponsesApt  fausses. 

1 ' (? 


I r\ 

\V 


Y> 


- I'angle  0 que  fait  la  direction  du  vecteur  chafyp  Electrique  E (creees  par  les  charges  qA  et  qB  au  point  C)  avec 
un  axe  porte  par  le  segment>[BC]  vaut : 


( 


c-e=2 

4 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


\ \ J Jr 

(iVW  = 

■ 'A  3 

3-  troi$\:harges  sont  placees  sur  un  axe  XX'  (conformement  au  schema  presente),  la  charge  qi  (qi  =-12,5  pC) 
est  placee  en  0 , la  charge  q2  (q2  =-5  pC)  est  placee  a X2  = + 2 m,  et  la  charge  q3  (q3  =-10  pC)  est  a X3  = + 3 
m.  La  force  electrique  F qu'exercent  qi  et  q2  sur  q3  a pour  norme  (ou  module)  F : 


x 


qi 


q2 


qs 


o 


a-  F =0,73  N.  b-F  =0,57  N. 

X’  C-  F =0,26  N. 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- I'energie  interne  du  systeme  vaut : 
a-  U = 3,08 J . b-  U =1,1  J. 


c-  U =0,18 J. 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


on  remplace  la  charge  q2  (situe  a X2  de  I'origine  0)  par  un  dipole  electrique  de  moment  dipolaire  p oriente 


suivant  X'X  (de  norme  p =l,6.10'30C.m). 
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On  suppose  alors  que  qi  et  q3  sont  suffisamment  eloigne  du  dipole  electrique.  L'energie  potentielle  Ep  de  ce 
dipole  vaut: 

a-  Ep  =99. 10"27  J . b-  Ep  =-10"33  J . c-  Ep  = 0 J . d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- le  moment  du  couple  M de  norme  M vaut : 

a- M =10'25  N.m.b-  M =0N.m.  c- M =54N.m.  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

4-  entre  deux  plaques  chargees  de  surfaces  supposees  infinies,  il  existe  une  difference  de  potentiel  U =10  V. 
Le  champ  electrique  entre  les  plaques  est  uniforme  et  a pour  norme  E = 1000  N/C.  Un  electron  entre  ces 
plaques  subit  une  force  F de  norme  F egale  a : 

a-  F=l,6.10'19  N b-  F =1,6.10'16  N c-  F =1,6.10'22  N d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

5-  les  armatures  d’un  condensateur  plan  charge  donnant  lieu  a une  difference  de  potentiel  U = 100  V ont  un 
ecartement  de  0,1  mm,  ou  regne  le  vide.  Si  le  systeme  a une  capacite  C = 2pF,  I'aire  S de  chacune  des 
armatures  vaut : 

a- S=  2,26.1c1  cm2  b- S =4, 56. 1C1  cm2  c-  S = 0,26.1c1  cm2  d-  toutes  ces  reponses  sont 
fausses. 


- la  densite  de  charge  o portee  par  chaque  armature  vaut : 

a- a =0,18.10'5  C/m2  b-  a =0,88.10'5  C/m2  c-  a =0,26.10'4  C/m2  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


6-  soit  un  dipole  forme  par  deux  charges  q et  (-q)  distantes  de  a =0,78  mm.  Ce  dipole,  qui  est  place  dans  un 
espace  ou  regne  un  champ  electrique  E tel  que  sa  norme  E vaut  E =106  N/C.  celui-ci  est  positionne  de  telle 
sorte  que  son  energie  potentielle  Ep  est  maximale  et  vaut  Ep  =2, 5. 1C22  J.  Tangle  9 que  forme  le  moment 
dipolaire  avec  le  champ  electrique  vaut : 


a-  0 = — b-  0=0 

2 

- la  charge  q du  dipole  vaut : 

a-  q =1,6. 1C19  C b- q =4,8.1C19  C 


c-  0=7i  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


c-  q =3,2.10  C d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


7-  soient  deux  spheres  conductrices  Si  de  rayon  Rx  et  S2  de  rayon  R2  (R2  =4  Ri)  suffisamment  eloignees  I'une 
de  I'autre.  Elies  portent  respectivement  les  charges  Qi  et  Q2.  Ces  spheres  sont  alors  reliees  par  un  fil 

conducteur  de  resistance  negligeable.  L'ensemble  est  alors  porte  au  potentiel  V.  Apres  obtention  de  I'etat 

d'equilibre  electrostatique  du  systeme,  les  charges  portees  par  les  spheres  Si  et  S2  sont  respectivement  Q'i  et 
Q'2.  Le  rapport  des  densites  de  charges  cji/<j2  est  egal  a : 
a-  (0,25)  b-  (2)  c-  (4)  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- la  charge  Q'2  est  egale  a : 

a-  (2  Q'i)  b-  (Q'i/4)  c-  (4  Q'i)  d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

8-  soient  deux  charges  ponctuelles  q (q  = 10'9  C)  et  q'  (q'  = -q)  positionnees  sur  I'axe  X'X,  situees 
respectivement  en  A et  B,  et  distantes  de  d =3m  (figure  ci-apres).  La  norme  du  champEproduit  par  ces  deux 
charges  est  nul : 


Y a- au  milieu  du  segment  [AB], 

x,  q q’  x b- a gauche  de  la  charge  q. 

“A° • ► c-  a droite  de  la  charge  q'. 

B d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- soient  les  deux  charges  q et  q'  precisees  a la  question  precedente  (figure).  Le  potentiel  V produit  par  ces 

deux  charges  est  nul : 

a-  au  milieu  du  segment  [AB], 

b-  a gauche  de  la  charge  q. 

c-  a droite  de  la  charge  q'. 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- soient  les  deux  charges  q et  q'  precisees  ci-dessus  (figure).  La  charge  q est  remplacee  par  la  charge 
ponctuelle  Q (Q  =4  q).  Une  charge  ponctuelle  Q'  (Q'  =2  q)  est  placee  sur  I'axe  X'X  en  un  point  C distant  de  A 
de  telle  sorte  que  la  charge  Q'  ne  subisse  aucune  force.  AC  vaut : 

a- AC  = + 1,5  m b-AC=+2m  c-AC=+4m  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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- I'energie  potentielle  Ep  en  C vaut : 
a-  Ep  =0  J b-  Ep  = 36. 10'9  J 


c-  Ep  =6.10"9  J d-toutesces  reponses  sontfausses 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 1 


- I'energie  interne  U du  systeme  (Q,  q\  Q')  vaut : 

a-  U =6.10'9J  b-  U =2,66.10'9J  c-U=-6.10'9J 

- la  charge  Q'  est  remplacee  par  un  dipole  de  moment  dipolaire  p que  Ton  place  a une  distance  X = + 2 nh  du 
point  A.  Ce  dipole,  oriente  suivant  X'X  (vers  la  droite)  est  soumis  a un  couple  de  moment  nul.  Son  energie 
potentielle  Ep  est  done  : 

a-  nulle.  b-  maximale.  c-  minimale.  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- ce  meme  dipole  est  place  en  x = + 6 m.  Ce  dipole  est  oriente  suivant  AY  (vers  le  haut),  perpendiculairement 
a I'axe  X'X.  la  norme  du  M oment  auquel  est  soumis  ce  dipole  est : 

a-  nulle.  b-  maximale.  c-  minimale.  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

. >.  <), 


#qi  (Le  schema  n'est  pas  a I'echelle) 


X'  x 


0 


q2T 


q3 

M 


9-  soit  une  charge  q2  placee  a une  distance  a =2  cm  du  point  0. 

La  charge  q2  est  placee  a 4 cm  de  0 pour  que  le  champ  electrique  au  point  0 
soit  nul  (voir  schema  ci-contre).  La  valeur  de  cette  charge  q2  est : 
a-  (q2)  =qi  b-  (q2)  =-qi 
c-  (q2)  =-2qi  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- supposant  que  la  charge  q2  est  telle  que  le  champ  E est  nulle  au  point  0.  Nous  (fodvons  affirmer,  qu'hormis 
le  point  0,  sur  I'axe  X'X : 

a-E=OV/m  b-V=0  c- EetV  sont  tous  deux  non  nuls1  d-tpOtes  pes  reponses  sont  fausses. 

- une  charge  ponctuelle  q3  (q3  =-2qi)  est  placee  en  un  point  M tel  que  OM  =x.  La  force  exercee  sur  cette 
charge  q3  est  nulle  si : 

a-x=2a  b-x=-a  c-x  = -ta  d-  toutes  ces  reponses  sontfausses. 

- I'energie  potentielle  Ep  est  alors  en  ce  point  M : 

a-  nulle  b-  maximale  c-  minimale  d-  toute^tes  reponses  sc^pt  fausses. 

- on  supprime  la  charge  q3  et  Ton  place  un  dipole  au  point  0.  Ce  difJoJe  de  moment  dipolaire  est  oriente 
suivant  X'X.  Le  moment  M du  couple  qqi^git  sur  ce  dipole  est : 

a-  nulle  b-  maximal  fc-  mifiimal  d-  toutes  ce^  reponses  sont  fausses. 

A \.)  \ \ > 

- I'energie  potentielle  Ep  de  ce  dipole  est  alors \ 

a- nulle  b- maximale  ;£Y$irrij(§itaale  d-toutesces  reponses  sont  fausses. 

mmt§:yw  ±y 

10-  soient  deux  charges  ponfctqpesf-qiVpt  (4q)  positionnees  respectivement 
aux  points  A et  B distants  d’une  distance  a.  Nous  supposerons  q positive. 

Soit  le  poirrt  0,  milieu  du  segment  [AB]  (voir  schema  ci-contre).  Le  champ 
electriquet  qu'exercent  ces  deux  charges  au  poiril;0  a pour  norme  E : _ 


-> 


A 


12\ 


/*M 


H 


0 


E = 


E-, 


<\\  ) 


O 


B 

+q 


N 


4718,. 


-le 


a- V =OV/m 


)[2-a)2  , /^f°  (2'a)2 


V au  point  0 vaut : 

b- v = 


c-  E = 0 V/m  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

(Le  schema  n'est  pas  a I’echelle ) 


4 718  n 


a 


C-  V = - 


1 


4 7T£n 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- nous  souhaitons  determiner  I’expression  du  potentiel  VM  au  point  M,  tres  eloigne  (d'une  distance  r)  du 
centre  0 du  systeme  que  forment  ces  deux  charges.  Tenant  compte  de  certaines  hypotheses  et 
approximations  necessaires,  VM  peut  s'ecrire  alors : 

1 q ■ a ■ cos  8 , 1 q ■ a ■ cos  8 


a-  vM  — 


4 KSn 


b-  vm  = 


4 7TSn 


C-  vM  = ■ 


1 q ■ a ■ sin  8 


4 TTSn 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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- la  norme  E du  champ  electrique  E genere  par  ces  deux  charges  electriques,  et  tenant  compte  des 
hypotheses  et  approximations  realisees  a la  question  precedente,  vaut  au  point  N situe  a une  distance  x de  0 : 

2 q a c-  £ = — !—  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


a-  E =0  V/m 


b-  E = 


4xe0  X3 


4 7ts0  x- 

- la  norme  E du  champ  electrique  E genere  par  ces  deux  charges  electriques,  et  tenant  compte  des 
hypotheses  et  approximations  realisees  aux  questions  precedentes,  vaut  au  point  H situe  a une  distance  \de 
0: 


a-  E =0  V/m 


b-  E = - 


1 


q -a 

3 


C -E  = - 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


4/t£'(i  y 4 7T£0  y 

11-  soit  une  surface  equipotentielle  de  potentiel  V =80  V.  Le  travail  W des  forces  electrostatiques'appliquees 
a une  charge  Q (Q  =10. 10'10  C)  qui  se  deplace  d'un  point  A a un  point  B sur  cette  surface  vaut : 


a-  80  J 


b-  800  J 


c-  80.10  J 


d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


12-  les  charges  Q et  q sont  situees  aux  sommets  d'un  carre  de  cote  a conformement  a la  figure  ci-apres.  Si  la 
force  electrique  sur  la  charge  Q est  nulle,  la  relation  entre  les  charges  Q et  q est : 

q Q \ <y)  >\(^ 


a-  Q =22  q 
b-  Q = 2 q 
c-  Q =2  q 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


lv> 


q Q 

„ , . :><  ■ All 

- un  dipole  p de  charge  q'  est  place  au  point  A.  Le  moment  dipolaire  p de  celujki  fait  un  angle  de  30°  avec  AB. 

L'energie  potentielle  Ep  de  ce  dipole  : jr)  (\) 

a-  augmente  b-  diminue  c-  reste  incha'ngee  * d-  tptites  ces  reponses  sont  fausses. 


- le  moment  M du  couple  qui  s'exerce  sur  le  dipole  : 


\ 


r 


a-  augmente 


b-  diminue 


c-  reste  ihchangee  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- deux  charges  (+q)  et  (+4q)  sont  distantes  d'une  distance, Li. Une  troisieme  charge  q'  est  placee  en  un  point  de 
telle  maniere  que  le  systeme  soit  en  equilibre.  La  charge  q'  est  a la  distance : 


L , 

a-^deq 


L 

b — de  q 
2 


- la  charge  q'  est  egale  a : 


a-  q'=| 


b- 


4-cj 


c-  — de  q 

3 " \ 

\ ()  J 

C-’cf=4-q 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


W.9  yj. 

13-  soient  quatre  charges  qA,  qB,  qc-  et  qD,  dispose/e^  respectivement  aux  points  A,  B,  C,  et  D comme 
I’indique  la  figure  ci-contre.  Le  charbp  electrique  resultant  E de  norme  E du  aux  charges  qA,  qB,  qc,  et 

qDau  point  OvaCi,t:[qA=-qB='-qc=qD=2-qo  avec  qA=10^C  et  R=2cm] 

a-  E ='6)36. 107  V/m 
b-  E^=i,,27.106V/m 
c-  E=  2,54.10®  V/m 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- soit  la  charge  q0  disposee  au  point  0.  Le  potentiel  U resultant  au  point  C du  aux  charges  qA,  qB,  q0,  et  H 
qD  vaut : 

a-  U =225  V b-  U =2,25. 107  V c-  U =4,5.10®  V d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- l’energie  potentielle  EP  que  subit  la  charge  q0  vaut : 

a-  Ep  =11,25  J b-  Ep  =22,5  J c-  Ep  =0  J d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- la  charge  q0  est  retiree  du  point  0 et  celle-ci  est  remplacee  par  un  dipole  electrique  pconstitue  de  deux 
charges  (4e)  et  (-e)  distantes  de  10'10  m (le  dipole  est  suppose  assez  eloigne  des  autres  charges).  Le  dipolepa 
meme  direction  et  sens  que  le  vecteur  CD.  La  norme  M du  moment  M du  couple  qui  s'exerce  sur  ce  dipole 
est  telle  que : 


a-M  = 7,2. 10‘22  N.m 


b-  M est  maximum 


c-  M est  nul 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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14-  soit  une  sphere  conductrice  de  rayon  R et  portant  une  charge  Q.  Celle-ci,  a I'equilibre  electrostatique, 
genere  a une  distance  r =4R  du  centre  de  la  sphere,  le  potentiel  V et  le  champ  electrostatique  e de  norme  E. 
A une  distance  r'=  R/4  du  centre  de  la  sphere,  la  valeur  E'  du  champ  electrique  genere  est : 
a-  E'=E/2  b-  E'=0  c-  E'  =16  E d-  toutes  ces  reponses  sont 

fausses. 

- a une  distance  r"  =R/2  du  centre  de  la  sphere,  la  valeur  E”  du  champ  electrique  genere  est : 
a-  E”=E/4  b-E”=0  c-  E”  = 8 E d-  toutes  ces  reponses  sont  fatisses. 


15-  entre  deux  plaques  chargees  de  surfaces  supposees  infinies,  il  existe  une  difference  de  potentiel  U =10  V. 
Le  champ  electrique  E entre  les  plaques  est  uniforme  et  il  a pour  norme  E = 104  N/C.  Up  proton  entre  ces 
plaques  subit  une  force  electrostatique  F de  norme  F egale  a : 


a-  F = 1,6.10 15  N 
d-  F =1,6.10 19  N 


C-  F = 1,6. 10"22  N 


b-  F =1,6.10  N 
e-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


16-  les  armatures  d'un  condensateur  plan  charge,  ou  regne  le  vide  et  donnant  lieu  a une  difference  de 
potentiel  U = 100  V,  ont  un  ecartement  de  1 mm.  Si  I'aire  S de  chacune  des  armatures  vaut£  =2,26  cm2,  le 
systeme  a une  capacite  C egale  a : 

a-  C =4pF  b-  C =l,5pF  c-  C =2pF 


d-  C =3pF 


e-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- la  densite  de  charge  a portee  par  chaque  armature  vaut : 

b-  a = 8,8. 10'7  C/m2 


e-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


c-G=i6.10'4C/m2 


a-  a =1,8.10  C/m2 
d-  a = 3,8. 10'5  C/m2 

17-  Soit  une  surface  equipotentielle  de  potentiel  V =80  V.  Le  travail\W  desforces  electrostatiques  appliquees 
a une  charge  Q (Q  =10. 10'10  C)  qui  se  deplace  d’un  pbint  A a un  poirlt  B sur  cette  surface  vaut : 
a-  80  J b-  800  J c-  80.10"9  J . \\  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


18-  soit  la  figure  ci-contre.  La  charge  est  (2q)  au  point  A,  (q)  au  point  B,  ( -q) 
au  point  C.  Le  champ  electrique  E resultant  de  norme  E au  point  O vaut : 


a-  E =- 


4-K- 


—a/2 


b-  E = 


2-K- 


— -v/2 


N.\V 


C-  E = AJiiS. 

a2  -V2 


d-  toutes  ces  repon$es  sont  fausses 


0 


ft 


B 


.0 


fL 


Ay 

oint  0 


vaut 


- le  potentiel  V resultant  auipoir 

bW^V2  {•)' 


\ 


a-v=i^a 


a- a/2 


C-  V = ■ 


2- 


\ m> 


a 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- une  charge  (-q)  est  placee  en  0.  que  vaut  alors I'energie  potentielle  Ep  de  celle-ci : 


-4-K-lg^y  , _ K 4-K-q  v ->  is  ~2 


a-  Ep  = — Lilli  V b.  Ep  = 


a-V2 


c-^,=^iv2 


la  force  F fesultante  (fe, norme  F que  subit  la  charge  (-q)  vaut : 


a-  F ^ 

(\ 


4i 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- I’energie  U du  systeme  de  toutes  les  charges  presentes  vaut : 


a-U=^‘ 


V2  b-U=^lV2 

5-a 


c-U  = 


_ - 5-K-q2 


3 • ^ 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


^.C 


la  charge  (-q)  situee  en  0 est  remplacee  par  un  dipole  oriente  dans  le  sens  AO.  L'energie  potentielle  Ep  de  ce 
dipole  est : 

-4-K-q  p^/2- 


r -4-K-q 
a-  Ep  = - p 


-2-K-q 

b-  Ep  = 


c-  Ep  =- 


dr  a a 

- le  moment  M de  norme  M qui  s'exerce  sur  le  dipole  vaut : 

4-K-q 


2-K-q 
a-  m = 


b-  M =- 


Lp-V2 


..  4-K-q 

C-M  = —ip 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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- le  travail  W necessaire  pour  mettre  ce  dipole  dans  le  sens  OA  est  tel  que : 
_-8K.q, 


a-  W = - ^ q p b-W=  - 5 ^p-V2  c-  W = " d- toutes ces  reponses sont fausses. 

a a a 


19-  soit  la  figure  ci-contre.  La  charge  est  (2  q)  au  point  A,  (-  q)  au  point  B,  et  (-q) 
au  point  C.  Le  champ  electrique  E resultant  de  norme  E au  point  M (OM  =x)  vaut 


a-  E = 


2 Kq 


a 


44 


\2 


C-  E = 


- + X 

v 2 

Kq 


a 


■44 


- + X 


b-  E = 


K • q 


a 2 

h X 

2 


2 ■ K ■ q 


2 * K * q - x 


■ 44 


A2 


- + X 


f a2  2 
+ x 

V 2 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- le  potentiel  V au  point  M vaut : 
^ 2 ■ K ■ q 2 • K • q 


C-  V = 


■ 44 

2 

K-q 

1-42 


-+  x 


b-  V = 


2 - K q 


CL  2 

h X 

2 


■44 


+ X 


- + x 


d-  toutes  ces  reponses  sont/ciusses. 


9 


- le  champ  E au  point  0 (x  =0),  de  norme  E vaut : 
a-E  = i-^i  b-E ±^i  c-!=MS 


1-42 


- + x 


v?  ^ xY 


- le  potentiel  V au  point  0 (x  =0)  vaut : 

A- Kq 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

'/o  J 


a-  V = ■ 


b-  V =0 


c- V = 


2 Kjq 


a + x 


- I'energie  interne  U du  systeme  de  toutes  ces  charges  vaut  ■ 


a-  U = £X 

a-yl 2 


C-  U = 

> \ y a + x <J  (Cp 


K-q 1 


42 


-2 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- une  charge  q'  est  placee  en  0 (x  =0).  la  force  F qcji  s'exerce  sur  q'  a pour  norme  F,  telle  que  : 

^ 4 K VKa''  , A'  \ A-K-q  q'  ^ K q q'  , . . , . , 

a-  F = aJl  b-  F = 4^-  c-  F = — 4^  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

V\A2  f \ 1 a a 


- I'energie  potentielle  Ep  de  la  charge  q'  vaut : 


0 


b-  Ep  = 


A-K-q-q' 


C-  Ep  = 


2 K q q' 

a + x 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- la  position  de  la  charge  q'  en  0 (x  =0)  est  une  position  : 

a-  d'equilibre  stable  c-quelconque 

b-  d'equilibre  instable  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- un  dipole  de  moment  dipolaire  p est  place  au  point  O.  Ce  dipole  est  oriente  suivant  le  sens  de  OA.  L'energie 
potentielle  Ep  de  ce  dipole  vaut : 


a'Ep=7rV 

[a  + x) 


b-  Ep  = ~~~y~ p c-  Ep  = 4 K -p  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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- la  norme  M du  moment  M du  couple  qui  s'exerce  sur  le  dipole  vaut : 

a-M=0  b-  M = K'q  p c- M =^-^-p  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

(a  + x)  a 

- le  travail  necessaire  W pour  orienter  le  dipole  dans  le  sens  de  AO  est  tel  que : 

8 • K • q K K • q 

a-  W = — t ~ p b-  W = - — p c-  W = — y~  p d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

a (a  + x)2  a 

,\9 

20-  un  electron  se  trouve  entre  deux  plaques  parallels  distantes  de  d = 1 cm  et  placees  horizontalement. 
Entre  ces  plaques  existe  une  difference  de  potentiel  egale  a V = 1000  V.  Cet  electron  est  souraiiajune  force 
verticale  ascendante  (vers  le  haut).  La  plaque  superieure  porte : 

a- une  charge  negative  b- une  charge  positive  c- une  charge  nulle  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- suite  a la  question  precedente,  la  norme  E du  champE  entre  ces  deux  plaques  vaut : 

a-E=10'9V/m  b-E=109V/m  c-E=0V/m  d- toutes  ces  reponses  sont  busses. 


21-  soient  quatre  charges  ponctuelles  disposees  comme  la  figure  ci-contre 
I'indique.  Les  charges  en  B,  C,  et  D sont  telles  que  le  champ  electrique  E 
resultant  au  point  A,  de  norme  E,  est  tel  que  : 
a-  E = 15  V/m 
b-  E = 27  V/m 
c-  E = 36  V/m 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

[donnees:  qA  = qB  =qc  = -qD  avecqA  =4nC;R  = lm] 


- le  potentiel  U au  point  B : 

a-U=20V  b-U=10V  c-U=18V  d-toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- nous  supposons  en  realite  que  les  distances  enlre  les  points  A, B;Q,  et  D d'une  part  et  le  point  0 d'autre  part 
sont  suffisamment  grandes  pour  considerer  que  les  charges(s,ont  tres  eloignees  du  centre  0.  En  ce  point  0,  est 
place  un  dipole  electrique  (oriente  dans  le  sens  CD,  de  momeht  dipolaife  p ej;  de  norme  p =5.10'30  C.m).  Le 
champ  electrique  exerce  sur  ce  dipole  par  les  quatre  charges  est  alors  tel  que  le  moment  M de  la  force 
electrique  resultante  a pour  norme M,  ^vec  : 

a-  M =0  SI  b-  M =360. 10'3°  SI  c-  M f - 360. 10'3°SI  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- I'energie  potentielle  Ep  du  dipole  est  alors ; 

a-  Ep  = 3,6. 10'28  J b-  Ep  =-  3,6.  l^'2pJ  c-  Ep  =hj  ' d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


22-  soient  deux  condensateurs  plans  [AB]  et  [CD]  de^capacites  respectives  q2,  C2,  v2 

Ci et C2 (avec Ci  =0,4 nF et C2  =0,lipF)p,ortant chacun et  B C|) V| C+  + + + + + + + + + 

respectivementfles  charges  Qi  =8  et  Q2  =3  n6  ^es  plaques  A et 

D,  initialement  au  meme  potentiel,  sont  reliees  par  un  fil  conducteur.  a d 

A I'equilibre,  laVharge  Qi.du  condensateur  [AB]  devient  egale  a : 

a-Qi=14n(/  b-Qi=2nC  c-Qi=8nC  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- la  charge  Q2  du  concjensateur  [CD]  devient  alors  egale  a : 

a-(C^=5,5nC  <Q2  =i7,5  nC  Q2=13,6nC  d 

-)a  difference  de  potentiel  Ui  aux  bornes  du  condensateur  [AB]  vaut : 
a-  Ui  =20  V b-  Ui  =50  V c-Ui=80V  d 

- la  difference  de  potentiel  aux  bornes  U2  du  condensateur  [CD]  vaut : 

a-U2=55V  b-U2=80V  c-U2=25V  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- I'energie  interne  Ei  emmagasinee  dans  le  condensateur  [AB]  vaut : 

a-  Ei  =8.10'8  J b-  Ei  =3,2.10"7  J c- Ei  =1,3.10'7J  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- I'energie  interne  E emmagasinee  dans  le  systeme  total  vaut : 

a- E =12,5.10'8J  b- E =3,65.10'7J  c- E =3,2.10'7J  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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23-  soit  la  figure  ci-contre.  Au  point  A,  la  charge  est  (qA  =-  q) ; au  point 
0,  la  charge  est  q0  (q0  =2  q) ; et  au  point  B,  la  charge  est  qB  (qB  =q). 

La  norme  F de  la  force  F resultante  que  subit  la  charge  qB  vaut : 
a- F =283,58  N 
b-  F=  16,84  N 
c-  F =4,1  N 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

[donnees : q = 10'9  C ; a = 10  cm] 


M 


B fX), 


(V 


- I'energie  potentielle  Ep  de  la  charge  qB  est : 
a-  Ep  =0,39  J b-  Ep  =2,54  J c-  Ep  =- 3,  25  J 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


I'energie  interne  U du  systeme  de  cestrois  charges  (qA,  qB,  qo)  vaut : 


a-  U =-  4, 56  J 


b-  U =2,2  J 


c-  U =0,21  J 


- le  potentiel  V cree  par  les  charges  qA  et  qB  au  point  0 vaut : 
a-V=2,2  V b-V=0V 


d-  toutes  ces  reponse^seffjft  fausses. 

* v j \ 1 

;ont  fau: 


c-  V =-  0,39  V d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- soit  le  point  M , milieu  du  segment  [AB],  Le  travail  W des  forces  electrp^tatiques  pour  deplacer  la  charge  q0 
du  point  0 au  point  M vaut : 
a-  W = 2,05  SI  b-  W =0  SI 


c-  W =-  2,05  SI 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- la  charge  qB  est  remplacee  par  un  dipole  de  moment  dipolaire  p (dont  la  norme  p =10'22  C.m)  oriente 
suivant  OX.  Le  moment  M qui  s'applique  a ce  dipole  est  de  norme  M , tel  que  : 

a- M =3,54.10'16N.m  b- M =0  N.m  c- M =0,23.10'17N.m  Va^toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


I'energie  Ep  du  dipole  vaut : 


Y 


a-  Ep  =- 16,46.10 


16  ; 


b-  Ep  = 8,45. 10'17J 


\V 

,c-ed  = 


Ep  = 0 J d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


24-  soit  un  condensateur  plan  charge  isole  dans  I'espace,  sa  capacite  est  G =0,4  nF.  Les  surfaces  en  regard  de 
ces  armatures  sont  toutes  deux  de  S =300  cm2.  Le  champ  dptre  ses  armatures  est  E = 100  V/m.  Sa  charge  Q 
vaut : 

a-  Q =8,79.10'12  C b-  Q =1,37.10'9  0 c-  Q =£,65.10'n  C \Moutes  ces  reponses  sont  fausses 


- on  rapproche  les  deux  armatures  de  maniere  a diviser  par  deux  la  distance  entre  elles;  la  charge  que  porte 
le  condensateur  apres  cette  operation  vaut : 

a-  Q =4,4. 10'12  Cb-  Q =2,6$(10'n  C ^17,6.10 12\d  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

J i \ ^ J f \ 

- suite  a la  question  precedente,  I'energie  du  condensate^  vaut : 


a-  E =4,4.10"13  J 


b-  E =8,8.10oJ'  c-  Ef^l,21.10'i4  J d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


,•14 


25-  soient  deux  charges  positives  qi  (au  point  A)  et  q2  (au  point  B)  separees  d'une  distance  a = 3 cm.  Une 
charge  Q =3nC  situee  au  poirjt  O (O  milieu  de  [AB])  exerce  une  force  Fi  sur  la  charge  qi.  Cette  force  Fi  a pour 
norme  Fi  =0,35  N.  la  norme  E du  champ  E qu'exercent  les  charges  qi  et  Q au  point  B vaut : 
a-  E = 5,45.  lO4  SI  b-  E =4,67. 107  SI  c-  E =2,92.107  SI  d-  toutes  ces  reponses  sont 


fausses. 


V .1 


- la  charge  q2  est  double  de  la  charge  Q.  la  charge  qi  est  eloignee  maintenant  de  1 m de  sa  position  initiale.  La 
no^rhe  F de  la  force#  des  charges  qi  et  Q sur  la  charge  q2  vaut : 

a-  F =6.10'5  N b-  F = 8,66. 10'4  N c-  F = F = 1,22. 10'3  N d-  toutes  ces  reponses  sont 

fausses. 


- la  charge  q2  est  remplacee  par  un  dipole  de  moment  dipolaire  p (de  norme  p = 1,6. 10'3°  C.m)  et  oriente 
selon  un  axe  perpendiculaire  au  vecteur  AB.  Le  potentiel  V genere  par  ce  dipole  au  point  A (supposant  qu’il 
est  suffisamment  eloigne)  vaut : 

a-V=6.10'5V  b-  V =1,44.10'5  V c-  V = 0 V d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- compte  tenu  des  charges  Q et  qi  (dont  la  position  estcelle  de  la  question  1),  I’energie  potentielle  Ep  du 
dipole  p maintenant  oriente  selon  le  sens  du  vecteur  AB  vaut : 

a-  Ep  =1,35.10'16J  b-  Ep  =4,67.10'23J  c-  Ep  =3,52.10'22  J d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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26-  soient  quatre  charges  ponctuelles  qA,  qB,  qc-  et  qD  disposees 
respectivement  aux  points  A,B,C,  et  D comme  la  figure  ci-contre 
I'indique.  La  norme  Et  du  champ  electrique  Et  genere  par  les 
charges  qA,  qB,  et  qD  au  point  C vaut : 

[donnees : qA  =qB  =qc  =-qp  =q,  avec  q =4  nC  et  a =5  mm] 

a-E ,=<8V?  + % 


4 a 


b-E  , = Mzi> 


2a z 


Kq 


/ 

/ 

/ 

/ 

ln 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

D X 

7 

/ 

/ 

/ 

r ro 

\ 

\ 

2a 

c_  Et  = (8^2+1) 


4a / 


Kq 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- la  charge  qD  est  maintenant  multipliee  par  4.  La  norme  F de  la  force  F qu'exercent  jes  charges  qA,  qB,  et  qD 
sur  la  charge  qc  vaut : v <) 


, b.F=M±»^ 


2 c-  F = 1 - 1 1 Kq2  d-  toutes  ces  r£ppn)es  sont  fausses. 


4 a 

- le  potentiel  Vt  au  point  C,  genere  par  les  trois  charges  qAl  qB,  et  qD  vaut : 

a-  vt  = 2(^+1)  Kq  b-  Vt  = 2^~1')  Kq  c-  Vt  = 2^~1-)  Kq  d-  t^jd^es  ces  reponses  sont  fausses. 


aces 


- Ton  retire  les  charges  qAet  qB;  la  charge  qD  est  maintenant  remplqcee  par  un  dipole  P de  moment  dipolaire  p 
(de  norme  p = 1,6.10'30  C.m)  et  oriente  selon  le  vecteur  CD.  ^iTon  suppose  egalement  que  le  dipole  est 
suffisamment  eloigne  du  point  C,  I’energie  potentielle  Ep  de  ce  dipole  vaut : 

Kfl  Kfl  Kfl 

a-  Ep  = — — .p  b-  Ep  = — — .p  c-  Ep  = — — .p  d-  toutes  ces/eponses  sont  fausses. 

4a2  2a2  4 

- I’energie  potentielle  de  ce  dipole  est  maximale  li^rsque : 

a-  le  dipole  est  oriente  perpendiculairement  a I’axe  CX,  et  dans  le  meme  sen&que  le  vecteur  AB 
b-  le  dipole  est  oriente  perpendiculairement  a I’axe  CX,  et  dans  le  sens  contraire  au  vecteur  AB 
c-  le  dipole  est  oriente  parallelement  a I’axe  CX,  et  dans  le  sens  contraire  au  vecteur  CD 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

27-  soient  trois  charges  qi(  q2,  q3  placees  sur  un  axe  X’X.  La  norme  d^  la  force  resultante  F des  charges  qi 
et  q2  qui  s’exerce  sur  q3  est  nulle.  Le  potentiel  au  point  C vaut  A/(C)  =300  V. 

[donnees : q3  =-  4.10'9  C ; [AB]\=[BC]  =a  =3  cm"]i 

V\)  X’)V  A\vJ  B c x 

I Vn • •- 

la  charge  qi  vaut : 


a-  qi=-  4.10'9  C tf-\i--10'9C  c-  qi^-2.10'9  G 


V / )l. 

- la  charge  q2  vaut : 

a-  q2=-  4.10'9  C b- q2=- 2.1'0'V 


qj ' qz  ^3 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


c-  q2=- 10'9  C 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- la  norme  P de  la  force  P due  aux  autres  charges  qui  s’exerce  sur  la  charge  q2  vaut : 

a-  F’  =2-19  5 N b-  F =8.10'5  N c-  F’  =4.10'5  N d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- la  norme  E'  du  champ  electrique  E'  genere  par  les  charges  qi  et  q3  au  point  B vaut : 


af  E'  =8.10  V/m  b-  E'  =2.10  V/m 

- I'energie  interne  U du  systeme  des  trois  charges  vaut : 
a-  U =0  J b-  U =-  2,4  10'6J  c-  U =2,4  10'6  J 


c-  E'  =4.10  V/m  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- I'energie  potentielle  Ep  de  la  charge  q3  vaut : 

a- Ep  =1,2  10'6J  b-  Ep  =-1,2  10'6  J c- Ep  =-3,6  10'6J  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- la  charge  q3  est  retiree  et  remplacee  par  un  dipole  p (dont  la  norme  de  son  moment  dipolaire  est  p =10'3° 
C.m)  place  dans  le  sens  X'X.  Son  energie  potentielle  Ep'  vaut : 

a-  Ep'  =-  8.10"26J  b- Ep' =8.10'26J  c-Ep'=0J  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- le  couple  de  moment  M qui  s'exerce  sur  ce  dipole  p est  tel  que : 

a-  M =-  8.10'26N.m  b-  M =8.10'26N.m  c-M=0N.m  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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28-  soient  deux  charges  positives  qi  (au  point  A)  et  q2  (au  point  B)  separees  d'une  distance  a =3  cm.  Une 
charge  Q =3nC  situee  au  point  0 (0  milieu  de  [AB])  exerce  une  force  Fi  sur  la  charge  qi.  Cette  force  Fi  a pour 
norme  Fi  =0,35  N.  la  norme  E du  champ  E qu'exercent  les  charges  qi  et  Q au  point  B vaut : 
a-  E = 5,45. 104  SI  b-  E =4,67. 107  SI  c-  E =2,92.107  SI  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- La  charge  q2  est  double  de  la  charge  Q.  la  charge  qi  est  eloignee  maintenant  de  1 m de  sa  position  initiale. 
La  norme  F de  la  force  F des  charges  qi  et  Q sur  la  charge  q2  vaut : 

a-F=6.10'5  N b-  F=8,66.10'4N  c-  F =F  =1,22.10'3  N d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- La  charge  q2  est  remplacee  par  un  dipole  de  moment  dipolaire  p (de  norme  p = 1,6. 10'30  C.rh)  et  oriente 
selon  un  axe  perpendiculaire  au  vecteur  AB.  Le  potentiel  V genere  par  ce  dipole  au  point  Atsupposant  qu'il 
est  suffisamment  eloigne)  vaut : 

a-V=6.10'5V  b- V =1,44.10'5  V c-  V = 0 V d-  toutes  ces  reponses  sonf  fausses. 

\J  f y f 

- Compte  tenu  des  charges  Q et  qi  (dont  la  position  est  celle  de  la  question  prenii&re,  I'energie  potentielle  Ep 
du  dipole  p maintenant  oriente  selon  le  sens  du  vecteur  AB  vaut : 


a-  Ep  =1,35.10"16  J b- Ep  =4,67.10'23J  c-  Ep  =3,52.10'22J  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


,-23 


22 


V 


29-  soit  la  figure  ci-contre.  Le  point  M est  le  point  milieu  du  segment  [AB],  Au  point 
A,  la  charge  est  qA  (qA  =-10'6  C ) ; au  point  au  point  B,  la  charge  est  qB  (qB  =-10'6  C); 
au  point  au  point  0,  la  charge  est  q0 ; et  au  point  M , la  charge  est  qM  (qJM  =7,07.1(f5 
C).  I'energie  potentielle  de  la  charge  qM  est  nulle. 
la  charge  q0  vaut : 


a-  q0  = - 1(T  C 


b-  q0  = 10’°  C 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


M 


c-  q0  = - 2.10  C 
[donnees : a =3  cm] 

- la  norme  F de  la  force  F resultante  que  subit  la  charge  qM  vaut  ‘ 

a-  F =28,3  N b- F=  16,84  N 

c-  F =4,1  N d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- le  travail  W de  la  force  electrostatique  F pour  deplacef^a^arge  q0jdu  point  6 jusqu'a  I'infini  vaut : 
a-  W =-  0,3  J 


B X. 


LI  l( 

b-  W =-  0,6  J \c-  W =-  0,2  J d-  tputgyces  reponses  sont  fausses. 


- la  charge  q0  etant  a I'infini,  un  dipole  F^de  moment  dipolaire  p (dont  la  norme  est  p =10'22  C.m)  est  place  au 
point  0.  ce  dipole  est  oriente  suivant  OM . Le  mbment  M de  norme  M qui  s’applique  a ce  dipole  est  de  telle 
sorte  que  sa  valeur  algebriqu&M  vaiiit : 


a-  M =- 1,41 10'21N.m 


c-  M =-  10'21N.m 


{ \> 


,-21 


N.m 


b-M  j 1,4)10" 
dr  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


I'energie  potentielle  Ep  du  dipole  vaut:: 


a-  Ep  =- 1,41 10‘21J 

,Y4 


b-  Ep  = 1,41 10  Jf  /t-  Ep  = 0 J 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


( j *r 


jr 


,v 


\\<) 


v 
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B-  ELECTROCINETIQUE : exercices 


A 


R 


1-  soit  le  circuit  electrique  represente  par  le  schema  ci-contre  : 

Les  generateurs  Ei  et  E2  sont  caracterises  par  des  forces  electromotrices  qui  valent  respectivement  16  V et 
32  V.  les  resistances  Ri,  R2,  R et  R3  valent  respectivement  4 Q,  5 Q,  8 Q et  3 Q. 

Quel  est  le  sens  du  courant  i2  ? 

a-  Celui  indique  sur  la  figure 

b-  II  est  de  sens  contraire  a celui  indique  sur  la  figure  A 

c-  II  n'a  pas  de  sens  car  le  courant  i2  est  nul 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


R. 


— 111111111111— 


Rj 

-iiiiiiiiin- 


E, 

- la  valeur  de  la  difference  de  potentiel  U =VA  - Vc  est : 

a-U=0,5V  b-U=l,5V  c-U=-0,8V  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses 

- que  vaut  la  puissance  Pj  dissipee  par  effet  Joule  due  a la  resistance  R ? 

a-  Pj  =0,55  W b-  Pj  =0,03  W c-  Pj  =4  W d-  toutes  ces  reponses  ^nffausses.  \ \ y 

Sachant  que  la  force  contre  electromotrice  e vaut  e =0,25V,  I'intensitef i2  qui  traverse  le  recepteur  vaut : 
a-  i2  =2  A b-  i2  =0,5  A c-  i2  = 1 A d- toutes  ces  reponses  sqmt  busses 

- Nous  remplagons  la  resistance  R par  un  recepteur  de  force  contre  electromotrice  e et  de  resistance  interne  i 
(r  =0,5  Cl). 

[Nous  supposerons,  dans  le  cadre  des  questions  suivantes,  que  la  tensipn.ll  (calculee  a la  question 


precedente)  reste  inchangee] 


V 


V 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


A 


[Donne es  : Ex  = 4 V;  Ej-7  V;e-  1,5  V;  R=  0,5  ft; 
t ■ l Q;  Rj  ■ 1 SI;  ■ 0P5  ft;  ■ 4 Q;  ■ 2 ft ) 

Le  couranl  electiitfae  dans  la  branche  AC  est: 
t i*1A 
b-  i = 2 A 
i>  i “ 0,5  A 

d-  T outes  ees  repotises  sont  fausses 


- la  puissance  P fourriite  au  recepteur  de  force  contfe-electromotrice  e vaut : 

a-  P=lwV  b-  P =5 1,5  W A P Wof 75  W d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- la  difference  de  potentielle  (q  =VA  - Vc  vaut : 

A\l^i,75V  b-  U =2  V c-  U =2,25  V d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

3-  soit  d'unr^q/it  electrique  (schema  ci-dessous) : 


A*- 


R2 


Ri 


R2 


• C 


-•B 


[Donnees  : Ri  = 10  Q;  R2  = 10  Q;  R3  = 2 Q] 


la  resistance  equivalente  R entre  les  points  A et  C vaut : 
a-  R =7  n.  b-  R =20  Q.  c-  R = 5 Q. 

- la  resistance  equivalente  R'  entre  les  points  B et  C vaut : 

a-  R'  =12  Q.  b-R'=2Q.  c-R'=5Q. 

- la  resistance  equivalente  R”  entre  les  points  A et  B vaut : 

a-  R"  =1,81  Q.  b-  R"  =7  Q.  c-  R"  =5  Q. 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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4-  Soit  la  figure  suivante.  Celle-ci  montre  une  partie  d'un  circuit  electrique  d'intensite  I entre  les  points  A et  B 
caracterise  par  une  difference  de  potentiel  UAb  =3 V [Donnees : Ri  =10Q;  R2  = 10Q;  R3  =2  Q;  R4  =2  Q], 


A T 


Ri 


Ro 


R4 

r3 


L'intensite  I qui  traverse  la  resistance  Ri  vaut : 
a- i =0,26  A.  b-  i =0,54  A. 


-•B 


c-  i =3,5  A. 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- l'intensite  i'  qui  traverse  la  resistance  R4  vaut : 

a- i' =2,8  A.  b-  i'  =0,49  A.  c-  i'  =0,22  A.  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

5-  Soit  la  figure  suivante,  celle-ci  represente  trois  ampoules  de  resistances  Ri  (Ri  =10  Q),  R2  (R2  = 5 Q),  et 
R3  (R3  =10  Q)  branchees  entre  les  bornes  d'un  generateur  de  tension  E = 6 V et  de  resistance  interne  r =0,5 
Q.  L'intensite  i2  du  courant  au  niveau  de  la  resistance  R2  vaut : 


a-  i 0,5  A 
b-  A 


> f f i 
\ \ V1 


'iV7A  ( ) 
c-  i = 1 A \(yj 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses 


- la  puissance  dissipee  Pd  dans  le  circuit  vaut : 
a-  Pd  = 12  W b-  Pd  =10  W 


VJ  ')  V 

c-  Pd  = 6 W d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


> r \ J . f ) j 


6-  soit  le  circuit  electrique  represente  par  le  schema  ci-apres. 


f \ 


[donnees : Ri  = 15  Q;  R2  = 10  Q. 

Pour  que  la  resistance  equivalente  R entre  les  points  A et  B 
soit  egale  a R AlVn,  la  resistance  R3  doit  valoir : 

B a-  R3  =10  Q 
b-  R3=l£\l 
c-  R3'=9  h 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


7-  soit  le  circuit  electrique  represente  parje  schema  ci-apres. 


- le  courant  qui  traverse  la  resistance  R2  vaut : 

a-  0,25  A b-  0,5  A c- 1 A 

- le  courant  qui  traverse  la  resistance  r3  vaut : 

a- 0,25  A b-  0,5  A c- 1 A 


[donnees  : Ei  = 12  V;  E2  = 8 V;  E3  = 4 V;  Ri  = 10  Q; 
r ] =r2  =r3  =0,5  Oj  R2  =5  O 

le  courant  electrique  qui  traverse  Ri  vaut : 
a-  0,25  A 
b-  0,5  A 
c-  1A 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- la  difference  de  potentiel  Vi  (Vi  =VA-VB)  vaut : 

a-Vi=5,375V  b-Vi =4,125  V c- Vi  =-13,375  V d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


Centre  Biomedical  de  Dergana 

Faculte  de  M edecine  - Universite  d'Alger  13/26 


Contactez  nous  sur 


facadml  6@gmail.com 


a votre  service  inchallah 


Plus  de  cours  sur: 


www.la-faculte.net 


merci  pour  votre  visite 


M odule  de  Biophysique 

lere  annee  de  M edecine  et  de  Chirurgie  Dentaire 

- la  difference  de  potentiel  V2  (V2  =VB-VE)  vaut : 

a-Vi=3,5V  b-Vi=3,75V  c-Vi=3V  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

8-  I'intensite  ii  du  courant  electrique  qui  traverse  la  resistance  Riest 

a-  ii  =1 A 
b-  ii  =2  A 
c-  ii  =3  A 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

[donnees  : Ei  =16  V;  E3  =10  V;  e =2  V;  R2  =10  Q; 

R2  = 2 Cl  \ R3  = 2 Cl  ] 

- la  difference  de  potentiel  VA-VB  vaut : 

a-VA-VB=-6V  b-  VA-VB  =+4  V c-  VA-VB  =+6  V d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- la  puissance  P fournie  par  le  generateur  E3  est : 

a-P=30W  b-  P =20  W c-P=10W  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

9-  soit  le  circuit  de  la  figure  ci-apres. 

[donnees  : E =6  V;  Ri  = 1,80;  R2  = 13Q;  R3  = 9Q;  R4  = 15Q;  R4  =15 
W] 

Le  courant  electrique  i delivre  par  le  generateur  est: 
a-  i =1 A 
b-  i =2  A 
c-  i =0,5  A 

H-  fniifpc;  rpc;  rpnnn^pc;  c;nnf  faii<;<;p<; 

- la  difference  de  potentiel  VA-VB  vaut : 

a-VA-VB=3V  b-  VA-VB  =2,5  V c-  VA-VB  =-4,2  V d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- le  courant  i4  qui  traverse  la  resistance  R4  vaut : 

a-  i4 =0,2  A b-  i4  = 1, 75  A c-  i4 =2,5  A d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- si  nous  coupons  la  resistance  R2,  la  difference  de  potentielle  VA-VB  devient  egale  a : 

a-  VA-VB  =-4,64  V b-  VA-VB  = 6 V c-VA-VB=0V  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- si  nous  coupons  la  resistance  Ri,  la  difference  de  potentielle  VA-VB  devient  egale  a : 

a-VA-VB=6V  b-  VA-VB  =-6  V c-  VA-VB  =13  V d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- la  puissance  totale  dissipee  P dans  le  circuit  (dans  le  cas  de  la  question  precedente)  vaut : 

a-P=6W  b-  P =42  W c-P=0W  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- deux  ampoules  (ou  resistances)  fonctionnent  separement  sous  une  difference  de  potentiel  U =220  V.  L'une 
a une  puissance  P de  100  W et  I'autre  une  puissance  P'de  200  W.  La  relation  entre  les  resistances  est : 

a-Ri  = R2  b-  Ri  = 2 R2  c-Ri=0,5R2  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- les  courants  sont  tels  que : 

a-  ii  =i2  b-  ii  =2  i2  c-  ii  =0,5  i2  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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10-  soit  le  circuit  electrique  suivant : 

[donnees  : Ex  =4  V;  E2  = 7 V;  e =1,5  V;  R =0,5  O; 
r =0,5  O;  Ri  =1 O;  h =0,5  O;  R2  =4  O;  r2  =2  Q 

Le  courant  electrique  dans  la  branche  AC  est: 
a-  i =0,5  A 
b-  i =2  A 
c-  i =1 A 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

11-  soit  le  circuit  electrique  represente  par  le  schema  ci-apres. 

[donnees : Ri  = 15  O;  R2  = 10  O] 

Pour  que  la  resistance  equivalence  R entre  les  points  A et  B soit 
egale  a R =1 Q,  et  sachant  que  la  resistance  R3  vaut  R3  =0,5  Q,  la 
resistance  R'  doit  valoir : 
a-  R'  =3i2  A b-R'=9Q  ■> 

c-  R'  = 15  Q d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


12-  soit  un  recepteur  pur  de  fcem  e protege  par  un  fusible  (resistance  R).  Le 
courant  i qui  circule  dans  le  recepteur  de  fcem  e vaut : 
a-  i = 1 A b-  i =2  A 

c-  i =0,5  A d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

[donnees  : E3  =16  V ; E2  =10  V ; R =2  O;  Ri  =8  0 ; R^  =1,5  O 
r3  =2  O ; r2  =0,5  O] 


- ce  fusible  casse.  La  difference  de  potentielle  VA-VC  est  telle  que : 

a-VA-Vc=0V  b-  VA-VC  =16  V c-  V/iAXt  =3,5  V d- toutes  ces  reports  sont  fausses. 

- le  courant  i qui  circule  dans  le  recepteur  de  fceme  vaut : 

a- i =0,53  A b-  i =0  A <j-i=l,5A  d-  focjtes  ces  reponses  sont  fausses. 

- le  courant  i'  qui  traverse  la  resistance  Ri  vapt;/ 

a- i' =2,17  A b-  i'  = 1,46  A c-  i'  =0,82  A d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- la  puissance  consommee  Pc  par  le  recepteur  de  fcem  e est  telle  que  : 

a- Pc  =8,2  W b-  Pc  f24  W (C-  Pc  = 0 W d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


13-  soit  le  circuit  ci^-contre. 

Le  courant.  i^quj  traverse  la  resistance  R3  est  tel  que  : 
a-  i = 1 A 
b-  i =0,5  A> 
c-  i =2  A 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

[donnees  ! Ei  = 10V  \ E2  =14V  \ R3  = 2 Q \ R3  =R2  = R4  =Rs  =40] 


- la  difference  de  potentielle  VA-VC  est  telle  que : 

a-  VA-VC  = - 2 V b-  VA-VC  = - 1 V c-  VA-VC  = - 4 V d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- la  resistance  R2  est  remplacee  par  un  recepteur  de  fcem  e.  Sachant  que  la  difference  de  potentiel  aux  bornes 
de  la  resistance  R2est  identique  a celle  de  la  question  precedente,  la  valeur  de  la  fcem  e est : 

a-e=2  V b-e=lV  c-e=4V  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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14-  soit  le  circuit  ci-contre.  La  difference  de  potentielle  VA-VC  est  telle  que 

a-  VA-VC  = 4 V 
b-  VA-VC  = 6 V 
c-  VA-VC  = 3 V 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

[donnees : e =4  V ; E =20  V ; Ri  = R2  = R3  =r  =4  Ql 
- la  puissance  consommee  Pc  par  le  recepteur  (de  fcem  e et  de  resistance  interne  r)  est  telle  que(:  V, 
a-Pc=2W  b-Pc=lW  c-Pc=6W  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


A 


- le  rendement  rd  de  ce  recepteur  est : 

a-  rd  = 53,4  % b-  rd  = 45,2  % c-  rd  = 66,7  % 

15-  soit  le  circuit  electrique  schematise  ci-contre.  La  force  electromotrice  E3  vaut : 
a-  E3  =6,6  V 
b-  E3  =12  V 
c-  E3  =4,5  V 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

[donnees  : Ei  =12  V ; E2  =4  V ; Ri  =4Q  ; R2  =6  Q 
R3  =2  n ; li  =1,1  A ; l2  =0,6  Q. ; l3  =0,5  A] 

- pour  que  le  courant  l3  s’annule,  la  force  electromotrice  E3  devra  etre  : 

a-E3=3,5V  b-  E3  = 0 V c-E3=8,8V  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- la  difference  de  potentiel  U =VA-VB  vaut  alors : 

a-  U =8,8  V b-  U =3,5  V c-U=0VW 

- la  puissance  Pd  dissipee  dans  le  circuit  est  done  de : 

a-  Pd  =2,8  W b-  Pd  =6,4  W c-  Pd  =9/6  W 


13  4 

h 

“ Ej  ' E;  - 

\ (.)  E 

y r3  v1 

E;  -1 

r 

B 


d- Routes  ces  reponses  sont  fausses. 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


16-  soit  le  circuit  ci-contre.  la  resistance  R4  entre  les  points  A et  B vaut : 


Ei 


a-  R4  =2  Q 
b-  R4  =4  Q 
C-  R4  = 8 Q 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausSes^ 
[donnees:  Ei=8V;  E2=14V(e=4V 
Ri  = 6 n,  r 2 = 3 n,  r3  = s q]  r 


- le  courant  l4  qui  parcouijt  la  resistance  R4  vaut : 

a- 14  = 0,5  A t|- 14  = 1 A <t-4^= 0,1  A 

- la  puissance  Pf  fournie  au  recepteur  vaut : 

a-  Pf  =0,8vX\  .\b-  Pf  =3,4i/\/\  ) c-  Pf  =2,2  W 


( ) 

1 1 . 

s 

K1 

1 1 

R4 

R3 


R2 


A ■ 


u 


cj-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- la  resistance  R4  casse  (e^le  est  done  coupee  en  son  sein),  la  difference  de  potentiel  (VA-VB)  entre  A et  B vaut : 

a-  VA-VB  =^fl.4  V b (-  ^A-VB  = 6 V c-  VA-VB  =- 1,14  V d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- la  resistance  Ri  casse,  la  difference  de  potentiel  (VA-VB)  entre  A et  B vaut : 

a-VA-VB  = 0V  b-  VA-VB  = 6 V c-VA-VB  = 2,22  V d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- la  force  contre-electromotrice  e du  recepteur  qui  annule  le  courant  dans  le  circuit  vaut : 
a-e=6V  b-e=14V  c-e=8V  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. E 

17-  soit  le  circuit  ci-contre.  La  resistance  R equivalente  situee  entre  les  points  A et  C vaut 
a-  R =2,67  Q b-  R =5,44  Q 

c-  R = 1,22  Q d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

[donnees:  Ei  =8 V;  E2  =16 V;  e =4 V ; R3=6Q 
R2  =10  Q ; R3  =10  Q ; R4=4Q;  R'=3  0] 
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- la  puissance  Pj  dissipee  par  effet  joule  dans  le  circuit  vaut : 

a-Pj=2,35W  b-  Pj  =2,75  W c-Pj=l,85W  d-  toutes ces reponses sont fausses. 

- le  rendement  rd  du  recepteur  (si  Ton  considere  maintenant  que  Ri  est  la  resistance  interne  du  recepteur) 
vaut : 

a-rd=0,42  b-  rd  =0,59  c-  rd  =0,23  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- le  circuit  electrique  est  sectionne  entre  B et  D,  le  courant  i qui  traverse  le  recepteur  de  fcem  e est  alors : 
a- i =0,44  A b-  i =0,15  A c-  i =0,52  A d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- la  puissance  P'  dissipee  par  le  recepteur  vaut  alors : 

a-P'=0,13W  b-  P'  =1,76  W c-P'=l,16W  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


18-  soit  le  schema  ci-contre.  Le  courant  i2  est  i2  =2  A,  et  la  ddp  UAb 
estUAB=VA- VB  =5  V.  La  valeurde  la  resistance  R vaut  alors:  mmm  1 , Ri  e 

a-  R =3,5  Q r(  e 1 

b-  R =2,1  Q 
C-  R =4,7  Q 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

[donnees  : Ei  =6  V;  Ri  =3  Q;  R2  =6  Q ; R3  =4  Q;  e =4  V] 


- la  force  electromotrice  E2  du  second  generateur  vaut : 

a-E2=8V  b-  E2  = 16  V c-  E2  = 29  V d-  toutes  ces  reponse^spnjt  fausses. 

- les  resistances  R et  Ri  sont  sectionnees  simultanement.  La  difference  de  potpritielle  UCb  =Vc  - VB  vaut  alors : 
a-Vc-VB=16V  b-  Vc  - VB  = 8 V c-Vc-Vb=33V  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


19-  soit  le  circuit  ci-contre.  L'intensite  du  courant  dans  la  resistance^  vaut 
i6  =8  A.  La  resistance  equivalente  R entre  les  poihts  A et  B vaut : 
a-  R =6Q 
b-  R =2  Q 
C-  R=3Q 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

[donnees : E =40  V;  e =4  V;  Ri  = R5  =2  Q;  R2  =r(=VI  Q 
R3  = 6 Cl  \ Rg  = 1 C2  ] 


Ri 


hV-i 


ft-; 


R4 


- l'intensite  i3  du  courarjtdans  la  resistance  R3  vaut : 
a-  i3  =4  A b-  i3  =2  A c-  i3  = 1 A 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- la  puissance  dissipee  par  effet  joule  Pj  dans  le  circuit  est : 

a-  Pj  = 256  W b-  Pj  =^288  w c-  Pj  =448  w d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- la  resistance  R2  casse.  La  difference  de  potentiel  (VA-VB)  vaut : 

a- (VA-VB)  =16,7  V b;  (VA-VB)  =20,2  V c-  (VA-VB)  =36,6  V d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

( \ J \ \ ( \ ) 

- la  resistance  R5  casse  a son  tour,  la  puissance  transformee  Pt  par  le  recepteur  vaut : 


a-  Ptj= 20,57  W b-Pt  =32,01  W 


c-  Pt  = 16,33  W d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- la  difference  de  potentiel  (VA-VD)  vaut : 

a-  (Va-Vd)  = o V b-  (Va-Vd)  = 10,28  V 

c-  (VA-VD)  = 15,32  V d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- le  fusible  R6  casse,  la  puissance  dissipee  par  effet  joule  Pj'  est : 

a-  Pj'  =0  W b-Pj'=  12,54  W 

c-  Pj'  =24,35  W d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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20-  soit  le  circuit  electrique  suivant : 


[donnees  : E =30  V;  e =6  V ; R =11  Q ; r =1  Q ; 
Ri  =5  Q R2  =20  Q] 

le  courant  electrique  dans  la  branche  AB  est: 
a-  i =2  A 


b-  i =2,5  A 
c-  i =1,5  A 


Y&; 

t VjJfv  :■ 


) 


d-  toutes  ces  reponses  sont  faussosJ'. 

/\ 


- la  puissance  Pd  dissipee  par  effet  joule  dans  le  circuit : 

a- Pd  =36  W b-  Pd  =64  W c-Pd=100W 

- la  difference  de  potentiel  (VA-VB)  entre  les  points  A et  B vaut : 

a-  VA-VB  = 6 V b-  VA-VB  = - 6 V c-  VA-VB  =0  V 

- le  rendement  du  recepteur  vaut : 

a-  r =75  % b-  r =65  % c-  r =55  % 


21-  soit  une  partie  d’un  circuit  electrique  (schema  ci-dessous) : 


19 

d-  toutes  ces, reponses  sont  fausses. 

xOy  , L 

d-  toutes  ces, reponses  sont  fausses. 

\<y) 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

/,y 

\ v 


A*- 


R2 


H 

Ri 

I- 


R3 


(V 


• c 


[donnees 


ees : Ri  —20  fl;  R2  — 

J \( 


I 


,$Xl 

f r 

V 


20 Q;  R3  =2Q] 

\9 


la  resistance  equivalente  R entre  les  points  A et  C vaut : 
a-  R =7Q  b-  R =10  n (X  ( ’(^-JR=5Q 

d-  R =20  Q e-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


- la  resistance  equivalente  R”  entre  les  points  A et  B vaut(: 

b-  R”  =20  Q 


'I 


e-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


c-R^sV 

c 


a-  R”  = 7 Q 

d-  R"  =12  Q _ „ r... 

- si  (VA  - VB)  = 18  V,  la  puissance  dissipee  par  effet  joule  dans  la  resistance  R3  vaut: 

- n-cww  (b-  P =10  W /C-P=4,5W 

e-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

\f  i' 

* •'  ^ ‘-'Y  ,(-r 


a-  P =6  W 
d-  P =27  W 


$ 
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C-  Questions  de  cours 


1-  soit  une  charge  qi  qui  se  deplace  (selon  le  sens  trigonometrique)  sur  un  cerde  de  rayon  R au  centre  duquel 
se  trouve  une  charge  Q.  I'energie  potentielle  Ep  de  la  charge  qi : 

a-  Evolue  de  maniere  croissante 
b-  Evolue  de  maniere  decroissante 

c-  Est  nulle  \ f\  j > 

d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses.  V V 

. A >'A 

2-  soit  une  charge  q2  qui  se  deplace  (selon  le  sens  inverse  au  sens  trigonometrique)  sur  un  cerqle  de  rayon  R 
au  centre  duquel  se  trouve  une  charge  Q.  La  charge  q2  est  soumise  a une  fofce  F dont  la  horme : 

Evolue  de  maniere  croissante  \'J  i \ ' 

W ,XV 

c-  Est  nulle  f\/  f ) 


a- 

b- 


Evolue  de  maniere  decroissante 
Est  nulle 

d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


/\V 


7 


3-  soit  un  conducteur  spherique  en  equilibre  electrostatique  qui  baigne  dans^ft-milieu  isolant  de  permittivite 
s0.  Au  voisinage  exterieur  immediat  de  ce  conducteur,  le  champ  electrique  Eva^H.L 


|e|=— 

h ll-ll  Cl2 

b-  e = — 

c_  m\ 

2e0 

2s0 

& 

# 


d-  Toute$qek  reponses  sont  fausses. 


4-  on  approche  un  corps  A charge  positivemeht  d'un  corps  conducteur  B neu^re  (sans  qu'il  y ait  contact), 
a-  Ilya  une  modification  de  la  repartition  de  charges  en  B 

. A V , ‘f>y 

, . . . ) c \ J 

d-  Toutes  ces  reponses  sontfausses. 


b-  B devient  charge  positivement 
c-  A devient  neutre 


\\y 


( 


j 


5-  un  electron  se  trouve  entre  deux  plaques  parallels  distantes  de  d =5  cm  et  placees  horizontalement. 

Entre  ces  plaques  existe  une,d(fference  de  poteptiel  egale  a V =5000  V.  Cet  electron  est  soumis  a une  force 
verticale  ascendante  (vers  le  h^ut).  La  plaque  superieure  porte : 

a-  Une  charge  negative  b-  Une  charge, positive  c-  l|ne;charge  nulle  d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

-Q;%:  t w&j  ) 

- la  valeur  du  champ E entre  ces  deux  piaques  ^aute''.^ 


a-  10  V/m  b- 10  V/m 


c- 


d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


u\>  AV  'V - 

6-  un  generateur  alimente  un  circuit  electrique  compose  de  trois  resistances  (Ri  =5  Q. ; R2  =15  Cl ; R3  =25  Q). 
Le  courant  electrique  debite  par  le  generateur  est  maximum  si  ces  trois  resistances  sont : 
a-  Disposees  de  maniere  quelconque 
b-  Disposee^en  parallele 
(\  c-  Disposees  en  serie 

d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


7-  Soit  une  surface  equipotentielle  de  potentiel  V =86  V.  Le  travail  W des  forces  electrostatiques  appliquees  a 
une  charge  Q (Q  =10. 10‘10  C)  qui  se  deplace  d'un  point  A a un  point  B sur  cette  surface  vaut : 


86  J 


b-  860  J 


86. 10‘9  J 


d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


8-  Soient  deux  spheres  qui  portent  individuellement  la  charge  q.  Si  Ton  double  la  charge  pour  chacune  des 
spheres,  ainsi  que  la  distance  qui  les  separe,  la  norme  (ou  module)  de  la  force  d'interaction  F est : 
a-  doublee  b-  quadruple  c-  inchangee  d- Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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9-  Soient  deux  spheres  qui  portent  individuellement  la  charge  q.  Si  I'on  double  la  distance  entre  ces  spheres, 
la  norme  (ou  module)  de  la  force  d'interaction  F est : 

a-  doublee  b-  quadruple  c-  inchangee  d- Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

10-  Soit  une  sphere  conductrice  de  rayon  R et  portant  une  charge  Q.  Celle-ci,  a I'equilibre  electrostatique, 
genere  a une  distance  r =2R  du  centre  de  la  sphere,  le  potentiel  V et  le  champ  electrostatique  e de!  npmne  E. 
A une  distance  r'=  R/2,  la  valeur  E'  du  champ  electrostatique  genere  est : 

a-  E'=E/2  b-E'=0  c-E'=4E  d-  Toutes  ces  reponses  sontfausses. 


le  potentiel  V',  a la  distance  r'=  R/2,  vaut : 
a-  V'=V  b-  V'  =0 


c-  V'  =V/4  d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


'A 


■p  ■ ) 


m 
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11-  Un  condensateur  plan  dont  les  plaques  distantes  de  d,  d'aires  en  regard  S,  pdrte  une  charge  Q.  On  ecarte 
les  armatures  d'une  valeur  2 d.  La  grandeur  qui  reste  constante  est : 

a-  L'energie  emmagasinee  par  le  condensateur 
b-  La  charge  Q 

c-  La  capacite  du  condensateur  . . ^ . 

d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

t \ jr  f ) 

12-  Soit  un  dipole  en  equilibre  electrostatique  stable,  place  dafisiin  espace  oti  regne  un  champ  electriqueE 
de  norme  E =106  N/C,  celui  est  forme  par  deux  charges  q (g  — 3,2. 10"19  O et  (-q)  distantes  de  a =0,78  mm. 
La  valeur  M du  M oment  lui  etant  applique  vaut : 

a-  M =2,5.10'22N.m  b- M =0N.m  c-  M =2,5.10'16  N.m  id- Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

13-  Soit  une  charge  q,  une  ligne  equipotentielle  est\utie  ligne  ou  le  potentiel 


a-  est  nul  en  tout  point  de  cette  ligne. 

c-  evolue  de  maniere  lineaire  en  fonction  de  la  charge  q. 


e la  c 


14-  La  loi  de  Coulomb  est  valable  : 
a-  pour  des  charges  ponctuelles  en  rty)gvement  rapide. 
charges. 

c-  pour  des  charges  ponctuelles  fixes. 


b-  est  constant  en  tout  point  de  cette  ligne. 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

t ,>'(< ) > 

- pour  des  distances  bien  definies  entre  les 

- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


15-  La  norme  de  la  force  electrique  F qui  s'exerce  entre  un  electron  et  un  proton  est : 

a-  plus  petite  que  celle  qui  s'exefce  entre  deux  electrons, 
b-  plus  grande  que  celle  quifs'exerce  entre  deuxi electrons, 
c-  egale  a celle  qui  s'exerce  entre  deux  elpotfpns. 
d- toutes  ces  reponses  sont  fausses.  \ <) 

16-  soient  deux  Spheres  conductrices  Si  et  S2,  portant  respectivement  les  charges  Qi  et  Q2  (Qi  > Q2).  Ces 
spheres  sdpt  au  meme  potentiel  V.  L'on  relie  alors  ces  deux  spheres  par  un  fil  conducteur.  II  se  produira  d'un 
point  devue  global : 

a-  urr  Replacement  de  charges  de  Si  vers  S2. 
bi-  qn  deplacement  de  charges  de  S2  vers  Si. 

1 c-  un  deplacement  de  charges  dans  les  deux  sens, 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


17-  pour  augmenter  la  capacite  C d'un  condensateur  plan,  il  faut : 

a-  augmenter  la  difference  de  potentiel  V entre  les  deux  armatures, 
b-  augmenter  la  charge  Q emmagasinee. 
c-  rapprocher  les  plaques  du  condensateur. 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


18-  Si  la  difference  de  potentiel  V d'un  condensateur  est  divisee  par  deux,  son  energie  E est : 


a-  divisee  par  4.  b-  divisee  par  2.  c-  ne  change  pas. 

fausses. 

d-  toutes  ces  reponses  sont 
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19-  Si  la  capacite  C d'un  condensateur  plan  est  multipliee  par  deux,  son  energie  E est : 

a-  multipliee  par  2.  b- divisee  par  2.  c- ne  change  pas.  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

20-  Soient  deux  plaques  conductrices  qui  baignent  dans  le  vide,  de  densite  surfacique  a,  paralleles  et 
distantes  de  d = 1 cm.  La  difference  de  potentiel  U entre  ces  deux  plaques  vaut  U = 10  V.  La  valeur  E du 
champ  electrique  E qui  regne  entre  ces  plaques  conductrices  vaut : 

a-E  = — 1 — V/m  b-E  = — 1 — V/m  c-E=1000V/m  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

e0  • S 2 ■ e0 

21-  un  electron  se  trouve  entre  deux  plaques  paralleles  distantes  de  d = 1 cm  et  placees  horizontalement. 
Entre  ces  plaques  existe  une  difference  de  potentiel  U = 500  V.  Cet  electron  est  soumis  a une  force 
electrostatique  descendante  (vers  le  bas).  La  plaque  superieure  porte : 

a-  une  charge  negative  b-  une  charge  positive  c-  une  charge  nude  d-  toutes  ces jteponses  sont  fausses. 

- la  valeur  du  champ  electrique  E entre  ces  deux  plaques  vaut : 

a-E=5000V/m  b- E =5.105  V/m  c-E=0V/m  d- toutes  ces  reponses  soi\t  fausses. 

22-  un  conducteur  regoit  une  charge  positive  de  masse  negligeable.  Sa  masse : 

a-  a augmente  b-  a diminue  c-  reste  inchangee  d-  toutes  ces  reponses  sonufausses. 

23-  soient  deux  spheres  chargees  Si  et  S2  de  rayons  Ri  et  R2,  respectivement  (^vec  Ri>R2).  Ces  deux  spheres 
sont  reliees  entre  elles  par  un  fil  conducteur  de  masse  et  de  resistance  neglfgeables.  Les  charges  Qi  et  Q2  des 
spheres  Si  et  S2  sont  telles  que  : 

a-Qi>Q2  b-Qi<Q2  c-Qi=Q2  \ d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

Les  densites  de  charge  <ji  et  o2  des  spheres  Si  et  S2  sont  telles  que : 

a-  cji><72  b-ai<cj2  Jt-  cti  =ct2  f d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

24-  la  difference  de  potentiel  entre  les  armatures  (separees  d'une  distance  d)  d'un  condensateur  plan  est  V. 
Ces  armatures  sont  alors  ecartees  de  telle  maniere  que  la  distance^ entre  celles-ci  devient  d'  (d'  = 2d).  La 
difference  de  potentiel  V'  entre  les  armatures  est  alors : 

a- multipliee  par  2 b-  divisee  par  2 c-  multipliee  par  4 d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

) ( W (\  (\ 

- I'energie  E'  du  CondensateuKesL: 

a- multipliee  par  2 b-  divisee  par\2  c-nevariepas  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- la  norme  E'm  du  champ  electrique  ntoyen  E'  entre  les  armatures  du  condensateur  est : 

a-  multiplie  par  2 b-  divise  par  2 i ne  varie  pas  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- maintenant,  la  distance  entre  les  armatures  du  condensateur  est  d et  la  difference  de  potentiel  entre  ces 
memes  armatgres  est  V.  La  charge  du  condensateur  est  doublee.  La  norme  Em  du  champ  E moyen  entre  ces 
armatures  s)dn  trouve : 

a- multiplie  par  2 b- divise  par  2 c- inchange  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

\ v ) \\ V } 

- I'energie  E de  ce  condensateur  s'en  trouve  : 

a- multipliee  par  2 b-  divisee  par  2 c- inchangee  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

25-  dans  un  espace  ou  regne  un  champ  electrique  constant,  un  electron  se  deplace : 

a-  de  la  region  ou  le  potentiel  est  le  plus  eleve  vers  la  region  ou  le  potentiel  est  le  plus  faible 
b-  de  la  region  ou  le  potentiel  est  le  plus  bas  vers  la  region  ou  le  potentiel  est  le  plus  eleve 
c-  quelque  soit  le  potentiel 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

26-  une  sphere  conductrice  de  rayon  R porte  une  charge  Q.  A sa  surface,  le  potentiel  V est : 

a-  v = k-^-  b-V  = K—  c-v  = a—  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

R2  R s0 
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le  potentiel  VA  se  trouve  multiplie  par  2 en  un  point  A situe  a une  distance : 


a-  2-R  du  centre  de  la  sphere 


b-  — du  centre  de  la  sphere 


c-  — du  centre  de  la  sphere 


d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


27-  une  charge  negative  se  deplace  d'un  point  A a un  point  B le  long  d'une  ligne  droite  equipoteritielle.  Le 
travail  est:  AV 

a-moteur  b- resistant  c- nul  d-  toutes  ces  reponses  s^nt  fausses. 


- I'energie  potentielle  Ep  de  cette  charge  : 

a-augmente  b-diminue  c- reste  inchangee  d-toute^  ces  rieponses  sont  fausses. 

28-  soit  une  charge  negative  q placee  en  un  point  0 de  I'espace.  Une  autre  charge  positive  q'  se  'deplace  de 
I'infini  vers  la  charge  q.  Son  energie  potentielle  Ep  est  telle  que  : 

a-  Ep  croit  b-  Ep  decroit  c-  Ep  ne  varie  pas  d-  Spates  ces  reposes  sont  fausses. 

Y \ J ) '(  \ * 

- cette  charge  q'  arrive  a une  distance  d de  la  charge  q.  Lui  est  alors  impose  un  mouvement  circulaire  autour 

de  la  charge  q.  Lors  de  ce  mouvement  circulaire,  I'energie  potentielle  Ep  de  cette  charge  : 
a-augmente  b-diminue  c- reste  constante  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- dans  le  cadre  de  ce  mouvement  circulaire,  la  force  F de  normfp  F qui  s'exerre  sur  cette  charge  q'  est : 

a-nulle  b-croissante  c- decroissante  d-touteste^  reponses  sont  fausses. 

- toujours  dans  ce  cadre,  le  travail  W de  la  force  F es^r 

a-  decroissant  b-  croissant  c-  nul  d-  toiites  ces  reponses  sont  fausses. 

\(V  i ()iJ  \ 

29-  Un  electron  se  trouve  entre  deux  plaques  parallels  distantesde  d = l/cnri  et  placees  horizontalement. 
Entre  ces  plaques  existe  une  difference  de  potentiel  egajefp  V = 1000  V.  Cet  electron  est  soumis  a une  force 
verticale  ascendante  (vers  le  haut).  La  plaque  superieure  porte : 

a- une  charge  negative  b-  une  charge  positive  <f-  une  charge  nutl£  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

Ay  ..[V  \ / 

- la  norme  E du  champ E entre  ces  deux  plaques  vaut : 

a-  E =10'9V/m  b-  E =109V/m  c-  E =0(V/iin  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

(V  iX*M  2\v 

30-  Soient  deux  spheres  §i  et  S2  suffisamment  eloignees,  respectivement  de  rayons  Rx  =R  et  R2  =3R,  et 
portant  les  charges  Qi=Q  et  Q2  =2Q.  Lestleux  spheres  sont  alors  reliees  entre  elles  par  un  fil  conducteur  de 
resistance  negligeable. 

a-  il  y a deplacement  des  charges  de  Si  vers  S2 
b-  il  y a deplacement  de  charges  de  S2  vers  Si 
c-  il  n'y  a pas  de  deplacement  de  charges 
d-  toutes  ces  reponses  sohtfausses. 

- A I'equilibre  et  toujours  reliees  entre  elles,  ces  spheres  portent  respectivement  les  charges  Q'i  et  Q'2  ces 
charges  sont  telles  que : 

a-Q'i=2Q'2  b-  Q'2  =2  Q'i  c-  Q'i  =Q'2  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

- Avant  de  relier  les  deux  spheres  Si  et  S2  entre  elles,  les  densites  de  charges  etaient  respectivement  gi  et  a2. 
A I'equilibre,  apres  avoir  relie  ces  deux  spheres,  les  densites  surfaciques  de  charges  o\  et  g'2,  respectivement 
des  spheres  Si  et  S2,  sont  maintenant  telles  que : 

a-  g'i  =2  g'2  b-  g'2  =2  g'i  c-g'i=ct'2  d- toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


31-  Un  generateur  alimente  un  circuit  electrique  compose  de  trois  resistances  (Rx  =25  Q ; R2  = 10  Q. ; R3  =5 
Q.).  Le  courant  electrique  debite  par  le  generateur  est  maximum  si  ces  trois  resistances  sont : 
a-  disposees  de  maniere  quelconque  c-  disposees  en  serie 

b-  disposees  en  parallele  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 
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32-  Le  courant  electrique  exprime  : 

a-  la  quantite  de  charges  traversant  un  conducteur  par  unite  de  longueur, 

b-  la  quantite  de  charges  traversant  un  conducteur  par  unite  de  temps, 

c-  la  quantite  de  charges  traversant  un  conducteur  par  unite  de  surface, 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


33-  Dans  le  cadre  de  la  fibre  nerveuse,  la  propagation  du  spike  (ou  pointe) : 
a-  garantit  le  maintien  du  potentiel  de  repos  le  long  de  la  fibre 
b-  permet  d'augmenter  le  seuil  d'excitation  de  la  membrane 
c-  assure  la  conduction  de  I'excitation  le  long  de  la  fibre 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


f/J 


(\ 


. i \ 

.<W 


34-  La  gaine  de  myeline  : 

a-  permet  d'assurer  une  isolation  entre  deux  noeuds  de  Ranvier 

b-  permet  de  reduire  la  vitesse  de  propagation  du  potentiel  d'action,  en  tomparaisprv  a la  fibre  non 
myelinisee 

c-  se  caracterise  par  une  resistance  considerablement  faible  entre  deux  noeuds  de  Ranvier 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


35-  Dans  le  cadre  de  I'activite  electrique  du  cceur  normal,  l'influx\: 

a-  nait  de  I'anneau  fibreux  situe  entre  oreillette  et  ventricule 
b-  nait  dans  le  tissu  myocardique 
c-  nait  du  noeud  sinusal 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


36-  Une  seule  affirmation  est  exacte 

a-  le  Potentiel  d'Action  caracterise  les  cellqles  dites  excitajbles  et  traduit  une  brutale  diminution  de  la 
permeabilite  membranaire  au  Na+ 

b-  le  Potentiel  d'Action  caracterise  tou^s  les  cellules  de  I'organisme  Jiumain  et  il  est  une  reponse  a un 
stimulus  supraliminaire 

c-  le  Potentiel  d'Action  caracterise  les  cellules  dites  excitables  et^aduit  une  inversion  de  la  polarisation 
membranaire  r\) 

d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

37-  Une  seule  affirmation  est  exacte 

a-  I'ECG  standard  explique  parfaitement  dt/igoureusementTactivite  electrique  de  tous  les  tissus  du  coeur 
b-  le  complexe  QRS traduit  la  restauration  du  myocarde  ventriculaire 
c-  des  12  derivations  necessaires  a I'obtention  de  I'ECG  standard,  06  seulement  sont  unipolaires 
d-  il  est  constate  plusieurs  formas  de  potentiels  d'action  pour  les  cellules  cardiaques 

38-  Une  seule  affirmation  est  exacte 

a-  I'anneau' fibreux  permet  (’isolation  electrique  entre  le  tissu  auriculaire  et  le  tissu  ventriculaire 
b-  le  noeud  sinusal  est  siige  dans  I’oreillette  gauche 

c-  le  tissu  myocaf<}iqi/e  ventriculaire  est  le  siege  de  (’elaboration  et  de  la  conduction  de  I’influx  electrique 
df  le  noeud  auripjloventriculaire  est  le  pacemaker  naturel  present  dans  le  coeur 

39-  Une  seule  affirmation  est  exacte 

a-  un  accumulateur  est  un  condensateur 

b-  un  conducteur  charge  de  charge  Q,  en  equilibre,  constitue  un  volume  equipotentiel 

c-  pour  les  fibres  nerveuses,  la  gaine  de  myeline  permet  une  conduction  plus  lente  de  I’influx  electrique 

d-  Boyle  et  Conway  postule  une  permeabilite  totale  de  la  membrane  cellulaire  vis-a-vis  du  sodium 


40-  Une  seule  affirmation  est  exacte  : 

a-  I’ECG  standard  explique  parfaitement  et  rigoureusement  I’activite  electrique  de  tous  les  tissus  du  coeur ; 
b-  le  complexe  QRS  traduit  la  restauration  du  myocarde  ventriculaire ; 
c-  des  12  derivations  necessaires  a I’obtention  de  I’ECG  standard,  06  seulement  sont  unipolaires ; 
d-  il  est  constate  plusieurs  formes  de  potentiels  d'action  pour  les  cellules  cardiaques. 
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41-  La  trivariance  visuelle  repose  sur  des  grandeurs : 


a-  uniquement  mesurables 
c-  mesurable  et  reperable 


b-  uniquement  reperables 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


42-  L'enregistrement  standard  de  I'electrocardiogramme  fait  appel  a : 
a-  un  seul  type  de  derivations,  relative  au  tissu  nodal, 
b-  deux  types  des  derivations,  precordiales  et  des  membres 
c-  trois  types  de  derivations,  selon  la  theorie  d'Einthoven 
d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


43-  Soit  une  surface  equipotentielle  de  potentiel  V =54  V.  Le  travail  W des  forces  electrostatiques  appliquees 
a une  charge  Q (Q  = 10. 10'9  C)  qui  se  deplace  d'un  point  A a un  point  B sur  cette  surface  vaut : 


54  j 


b-  540  J 


c-  54.10  J 


d-  Toutes  ces  reponses  sdntrfausses. 


<?> 


44-  Un  generateur  alimente  un  circuit  electrique  compose  de  trois  resistances,  (Ri  =?o  Q ; R2  =15  Q. ; R3  =25 
n).  Le  courant  electrique  debite  par  le  generateur  est  maximum  si : 

a-  ces  trois  resistances  sont  disposees  en  parallele  b-  I'une  des  borhes  du  generateur  n'est  pas  reliee 

c-  ces  trois  resistances  sont  disposees  en  serie  d-  toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


45-  cette  affirmation  est  elle  vraie  ou  fausse  ? 


- dans  la  sphere  cardiaque,  il  y a un  seul  type  de  potentiel  d'actioi 


/ \ O 

f)  ) 


- le  noeud  sinusal,  considere  comme  un  pace-maker  nature!,  est  situe  dahs  J/oreillette  droite 

f)  M ) 

- selon  la  theorie  d'Einthoven,  I'origine  du  vecteur  moment  dipolaire  est  consideree  comme  fixe 

\ V ,}  \ \ \ 

- dans  le  cadre  de  I'electrophysiologie  cardiaqlte,  et  de  la  vitesse  de  1'influx.electrique,  il  y a trois  types  de 
tissus  cardiaques : le  tissu  nodal,  le  tissu  ventriculaire  et  letiisu  auriculai'nfe  ()  j 


- la  propagation  du  signal  est  plus  rapide  dans  une  fibre  non  mylelinisee  que  dans  une  fibre  mylelinisee, 
compte  tenu  de  la  presence  de  la  gairje.de  myelin®  des  noeuds  de  Ranvier 

- soient  trois  condensateurs  plans jfe  capacites  Q>  C2  et  C3  places  en  serie.  La  charge  portee  par  le 
condensateur  Ci  est  inferieure,  a celle  portee  par  le  condensateur  equivalent. 

- soient  trois  condensates  plans  de  capacites  Ci,  C2  et  C3  places  en  parallele.  La  charge  portee  par  le 
condensateur  Ci  est  egale  a celle  portee  par  le  condensateur  equivalent. 


- le  potentiel  d’action  qui  caracterise  les  cellules  excitables  du  tissu  de  la  pompe  cardiaque  est  de  forme 

unique.  . ' 

- la  reponse  cellulaire  d'une  cellule  excitable  croit  toujours  en  amplitude,  en  fonction  de  I'intensite  du 

stimulus.  'A  / * 

■t{y  (V 

- une  cellule  vivante  de  I'organisme  humain  peut  se  caracteriser  par  un  potentiel  de  repos  de  I'ordre  de  -10 
mV. 


- la  capacite  C d'un  condensateur  plan  depend  de  la  charge  accumulee. 

- I'expression  du  champ  electrique  pour  un  dipole  n'est  pas  de  meme  dimension  que  le  champ  electrique 
calcule  pour  une  charge  car  le  premier  est  en  1/r3  et  le  second  en  1/r2. 

- la  membrane  cellulaire  est  permeable  aux  ions  Na+. 

- dans  une  fibre  non  myelinisee,  I'influx  electrique  se  deplace  plus  vite  que  dans  une  fibre  myelinisee. 

- dans  le  tissu  nodal,  la  vitesse  de  conduction  est  bien  plus  grande  que  dans  le  tissu  myocardique. 
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- la  propagation  du  signal  est  plus  rapide  dans  une  fibre  non  mylelinisee  que  dans  une  fibre  mylelinisee, 
compte  tenu  de  la  presence  de  la  gaine  de  myeline  et  des  noeuds  de  Ranvier 


- Les  formes  des  potentiels  d'action  des  cellules  cardiaques  et  des  cellules  nerveuses  sont  identiques.  FAUX 

r 

- L'hypothese  de  Boyle  et  Conway  exprime  I'impermeabilite  membranaire  aux  ions  Sodium.  VRAI 

- Dans  le  cadre  de  I'ECG  standard,  la  ligne  isoelectrique  entre  I'onde  P et  le  complexe  QRS  neftraduit  pas  de 
maniere  rigoureusement  exacte  I'activite  electrique  du  fait  que  celle-ci  interesse  une  quantite  trap  faible  de 
tissu.  VRAI 

- L'ondeT  exprime  la  restauration  auriculaire.  FAUX 

- La  vitesse  de  conduction  dans  le  tissu  nodal  est  bien  inferieure  a celle  constatee  dans  le  tjssufayocardique 
ventriculaire.  FAUX 


- L'influx  electrique  est  elabore  dans  le  noeud  auriculoventriculaire  et  conduit  par  le  reseau  de  Purkinje  et  le 
faisceau  de  His  dans  le  myocarde  auriculaire.  FAUX 

A/  ( j 

- L'interet  de  l'hypothese  de  Einthoven  vient  de  la  necessity  desupposer  le  coeur  comme  un  dipole  situe  au 
sommet  du  Triangle  de  Einthoven.  FAUX 


46-  L'onde  (ou  accident  P)  traduit : 

a-  L'activation  du  myocarde  ventriculaire 
b-  L'activation  des  oreillettes 
c-  L'activation  des  cellules  de  I'anneau  fibreux 
d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses.  \ 7 


> 


'0 


7' 


47-  Dans  la  cadre  de  I'activite  electrique  du  coeur,  le  role  essentiel  du  tissu  nodal  est : 

a-  L'elaboration  et  la  conduction  tie  i'influx  electrique 
b-  La  contraction  des  cellules  du  myocarde  ventriculaire 
c-  L'isolation  electrique  des  myocardes  auriculaires  et  verltriculaires 
d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

. \\  J > Ay  . *\  \ * 

48-  La  theorie  d'Einthoven  rppose  sur  cert^ines hypotheses  dont : 

a-  Le  triangle  d'Einthoven  est  tin  triangle  equilateral  dont  le  centre  coincide  avec  le  centre 
electrique  du  coeur 

b-  Le  triangle  d'Einthoven  est  un  triangle  equilateral  dont  les  sommets  sont  supposes  a potentiel  nul 
c-  Le  triangle  d'Einthoven  est  un  triangle  rectangle  dont  le  sommet  est  suppose  a potentiel  constant 
d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


49-  le  potentiel  de  repos  d'une  fibre  nerveuse  isolee  au  repos  vaut  en  moyenne  : 

6-1+90  mV)  b-(-lOOV)  c-(+50mV)  d- Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

( \ J \ \ (j  ) 

50-  la  membrane  d'un£  fibre  nerveuse  au  repos  est : 

e-  Totalement  impermeable  aux  ions  Na+ 
f-  Totalement  impermeable  aux  ions  K+ 
g-  Totalement  permeable  aux  ions  Na+ 
h-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


51-  le  Potentiel  d'Action  caracterise  : 

a-  Les  cellules  nerveuses  uniquement 
b-  Les  cellules  cardiaques  uniquement 
c-  Toutes  les  cellules  de  I'organisme  humain 
d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


Centre  Biomedical  de  Dergana 

Faculte  de  M edecine  - Universite  d'Alger  25/26 


Contactez  nous  sur 


facadml  6@gmail.com 


a votre  service  inchallah 


Plus  de  cours  sur: 


www.la-faculte.net 


merci  pour  votre  visite 


M odule  de  Biophysique 

lere  annee  de  M edecine  et  de  Chirurgie  Dentaire 


52-  le  Potentiel  d'action  traduit : 

a-  Une  brutale  diminution  de  la  permeabilite  membranaire  au  Na+ 
b-  Une  inversion  de  la  polarisation  membranaire 
c-  Une  reponse  a une  excitation  infraliminaire 
d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


53-  la  cellule  cardiaque  se  caracterise  par : 

a-  Un  Potentiel  d'Action  totalement  identique  par  sa  forme  au  Potentiel  d'Action  de  la  cellule  nerveuse 
b-  Une  uniformite  de  conduction  electrique  dans  I'organe  cardiaque 
c-  Une  difference  de  potentiel  transmembranaire  nulle  au  repos 
d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 

54-  Dans  le  cadre  de  la  fibre  nerveuse,  I'amplitude  du  spike  (ou  pointe) : 

a-  Est  proportionnelle  a I'intensite  stimulante 
b-  Est  nulle  si  la  stimulation  est  supraliminaire 
c-  Est  fonction  de  la  duree  du  stimulus  infraliminaire 
d-  Toutes  ces  reponses  sont  fausses. 


55-  Soit  une 
a- 
b- 
c- 
d- 


fibre  myelinisee,  la  gaine  de  myeline  a pour  objet : 
d'isoler  la  membrane  entre  deux  noeuds  de  Ranvier, 
de  diminuer  la  resistance  de  la  membrane, 
de  diminuer  la  vitesse  de  propagation, 
de  garder  en  memoire  le  potentiel  d'action  precedent. 
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